
NOTA - Questo schema elettrico vale anche per I'amplificatore finale di potenza G 1/4201. che differisce dal G 1/4203 solo per la differente verniciatura del pannello frontale e perchfi 
viene fomito gia monfato in mobile metallico. 





























































